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Ces resultats sont entierement independarits de la forme de Fen-
ceinte, de celle du corps et dulieu oil on le place. Ainsi tous les points
de Fespace dont il s'agit ont une meme temperature, savoir, celle que -
prendraient les molecules que Ton y placerait; et cette temperature de
Fespace est celle de Fenceinte qui le borne. Lorsque plusieurs corps
ont acquis la temperature commune de Fespace dans lequel ils ont ete
places, ils conservent toujours cette temperature. Un element quel-
conque de la surface d'un de ces corps est le centre d'une infinite de
rayons qui composent tin hemisphere continuellement rempli de clia-
leur. L'intensite d'un rayon est proportionnelle an sinus de Fangie
qu'il fait avec 1'element de la surface dont il sort. Ce meme rayon est
toujours accompagne d'un rayon contraire qui, ayant la meme inten-
site, se mcut dans le sens oppose, et s'avance vers la surface don't le
premier s'eloigne. C'est ainsi que chaque point de la surface d'un corps
est le cenlre de deux hemispheres qui se penetrent mutuellement;
Fun est compose des rayons emis et Fautre des rayons contraires en-
voy 6s par les autres corps.

98.

Si Fon imagine une surface plane infiniment petite co tracee dans
Fespace et pouvant etre librement traversee par les rayons de chaleur,
lorsque Fequilibre de temperature sera etabli, cet element recevra une
infinite de rayons sur les deux cotes opposes A et A7 de sa surface. (>
disque infiniment petit est done en meme temps le centre d'un hemi-
sphere compose de rayons qui tombent sur le cote A de la surface, et
celui (Fun hemisphere compose de rayons qui s'eloignent de cette
meme surface A; et il est tres facile de voir que Fintensite de ces
rayons incidents ou emis est necessairement proportionnelle au sinus
de Fangie d'incidence ou d'emission. Done ce cote A de la surface de
Felement co produit exactement le meme effet que si co faisait partie de
la surface d'un corps solide parvenu a la temperature commune. Le
meme raisonnement s'applique a toutes les parties d'une surface quel-
conque qui, ayant ete tracee dans Fespace, serait traversee dans tous

mespectives de ces deux solides est le rapport inverse de leurs bases,
